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PART III 
Stores Purchase 


Technical Education Department 

SHORT TENDER NOTICE 


No . P1/ 452/ 2013/ TRC/ C. 

| 11th February 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply 
of following items for the use of Civil 
Engineering Department of College of Engineering, 
Thiruvananthapuram . 
Tender No. - 01/ 2013/P1/ TRC /C . 

NAME OF ITEMS 
1. Digital Camera - 1 No. 
2 . Handi Cam — 1 No. 
Cost of tender form : 

Original - 420. 
Duplicate - 210. 

By Post ( Original ) - 460 . 
Last date and time of sale of tender form 
11-3 -2013, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
12 -3- 2013, 3 p. m . 

- Date and time of opening of tender - 13 - 3 - 2013 , 
| 11 a . m . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non - refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit 
will be rejected . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജില 
സിവിൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് വകു പ്പിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
സാധനസാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപ 
നങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 01/2013 / പി1/ റ്റിആർസി/ സി. 


ഇനവിവരം 


1. ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ- 1 എണ്ണം. 

2. ഹാൻഡികാം - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ 420. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 210. 
തപാൽ വഴി- 460. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 11 - 3- 2013 , 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 12 - 3- 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 -3- 2013 , 
11 മണി. 

- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളു . ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 16 എന്ന 
മേൽ വി ലാ സ ത്തിൽ അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . താമ സിച്ചു 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ 
ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യവും 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
-- signed in Kerala Stamp Paper of value of 100 and 

EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favours of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 

-- കോട്ടയം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക്നോളജിയിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റി 
ലേക്ക് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് താൽപ്പര്യ 
മുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 2,00,000 . 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

അസ്സൽ - 420. 

പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 14 - 3 - 2013, 3 മണി. 


College of Engineering, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER EXTENSION NOTICE 


No . D1/3642/ 2012 . 


14th February 2012 . 


പൂരിപ്പിച്ച ദർ ഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
- തീയതിയും സമയവും 15 - 3 - 2013, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറന്ന് പരി ശോ ധി ക്കു ന്ന തീയതിയും 
സമയവും 15- 3- 2013 , 2 മണി. 


Sealed tenders are invited for the supply of various 
equipments for the use in Civil Engineering Department of 
Rajiv Gandhi Institute of Technology , Kottayam . 

Total Cost - 2, 00, 000. 
Cost of tender forms ( including taxes): 

Original - 420. 

Duplicate — 210. 
Last date and time of sale of tender form 
14- 3 - 2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
15 - 3 -2013 , 11 a. m . 

- Date and time of opening of tender - 15 -3 - 2013 , 
2 p . m . 

Those who want tender forms by registered post 
should send 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 6 - 3 - 2013. 

Tender forms can be had from the office of 
the Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Vellor P. O ., Pampady , Kottayam -686 501 on a cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a .m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed as Tender No. and Date. Cheque , Postage 
Stamps, Drafts, Postal Order etc . will not be accepted 
towards the cost of the tender forms. The tender forms 
are not transferable . 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
35 അധിക മായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ യും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേ ണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 6 - 3 - 2013 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ പിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി . ഒ ., പാമ്പാടി, 
കോട്ടയം - 686 501എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്ക്, ഡാറ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേര ള 
മു ദ എത്ര ത്തിൽ സമ്മ ത പത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ 
ഒരു ശത മാനം നിര ത ദ വ്യവും സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ഇവ ഇല്ലാത്ത ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സിക്ക 
പ്പെടുന്നതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Office of the Principal, 
Rajiv Gandhi Institute of 
Technology, Kottayam. 


( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 


No. D1/510 /2013. 


18th February 2013. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
3 Numbers of 1. 5 Ton Air Conditioners with Voltage 
Stabilizers for the use in Mechanical Engineering 
Department of Rajiv Gandhi Institute of Technology, 
Kottayam at a total cost of 1,44,000. 
Cost of tender forms (including taxes): 

Original - 420. 

Duplicate — \ 210 . 
Last date and time of sale of tender form 
12 - 3- 2013, 2 p. m . 

| Last date and time of receipt of tender - 13 - 3 - 2013 , 
1 p . m . 

Date and time of opening of tender - 13 - 3 - 2013 , 
2 p . m . 

Date up to which the rates are to be firm 
30- 6-2013 . 

Those who want tender forms by Registered Post 
should send 35 extra for each tender besides the cost 
of tender forms by Money Order to the undersigned which 
should be received on or before 6 - 3 - 2013 . 

Tender forms can be had from the Office of 
the Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Vellor P . 0 ., Pampady, Kottayam - 686 501 on a Cash 
remittance as above or by Money Order on all working 
days between 10 a .m . to 3 p . m . The tender should be 
superscribed with Tender Number and date. Cheque , 
Postage Stamps, Drafts, Postal Order etc . will not be 
accepted towards the cost of the tender forms. The tender 
forms are not transferable . 

As per the tender condition the tenderer should send 
along with this tender with an agreement executed duly 
signed in Kerala Stamp Paper of value of ` 100 and 
EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
DD in favour of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . Tender without agreement and 
EMD will be rejected and detailed specification will be 
issued along with the tender forms. 

- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻ സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ടെക് നോ ള ജിയിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് 3 എയർകണ്ടീഷണറും വോൾട്ടേജ് 
സ്റ്റെബിലൈസറും നൽകുന്നതിലേക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറു 
കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 1,44, 000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 
പകർപ്പ് : 210. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 3 - 2013 , 2 മണി. 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർ ഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 13- 3-2013 , ഒരു മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13- 3- 2013 , 
| 2 മണി. 

നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി- 30- 6-2013 . 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽമുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധിക മായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേ ണ്ട താണ്. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 6 - 3 - 2013 
ആയിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻ സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക് നോ ള ജി , വെള്ളൂർ പി . ഒ ., 
പാമ്പാടി, കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണി 
യോർഡർ മുഖേനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, 
തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള കേര ള 
മു ദ എത്ര ത്തിൽ സമ്മ ത പത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ 
ഒരു ശത മാനം നിര ത ദ വ്യവും സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ഇവ ഇല്ലാത്ത ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സി ക്ക 
പ്പെടുന്നതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


| ST. 


Details of Items 


Quantity 
- ( Nos.) 


No . 


Split type Air Conditioner fitted 
- with rotary compressor, 1 . 5 ton 

cooling capacity , minimum air 

discharge 700m 3 /hr, star rating -5 
-- Voltage stabilizer for 1 . 5 ton split 

AC 170 - 270V with low and high 
Voltage cut off 


- 


3 


و 


در 


Office of the Principal , 
Rajiv Gandhi Institute of 
Technology , Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


